2. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


21 ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫМ СНАРЯДОМ (0%45 


Взрьватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Заряды: ДАЛЬНОБОЙНЫЙ, ПОЛНЫЙ, ВТОРОЙ, 
ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ 


2.1.1. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 


Осколочно-фугасный снаряд ОФ45 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Заряды: ДАЛЬНОБОЙНЫЙ, ПОЛНЫЙ 


Дальность прямого выстрела: 
1000 м при высоте цели 2 м; 
1120 м высоте цели 2.5 м; 
1220 м при высоте цели Зм. 


Шкалы прицелов: 
Оптического ОП4М-97К 
«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ», 


Дальн. 
Механического Д726-45 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
152-мм ГАУБИЦЫ 2465 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД ОФ25 
Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 
м ді; Е м м м Бі ы” мммм мм 12 ҚА б смм м 
ся Де АН ее | сн | В 
101112 011138 |0|0 | 0 1010 0 | 2 2 | 0 | 008 1002 800, | 0 | 0 10 
20 213 |0,2 13700010004 5 1 оп 0 05 80 0, 0, | 0, |200 
30 314 10,2 | 136 0, 01010006 7 | 1 013 0 07 79 0, 0, 0, 300 
40 4|5 10,3 | 135 0, 010110 008 10 1 016 010 79 0, 0, 0, 400 
50 51510,4 | 135 0, 0 0,2100 0 10 12 1 019 013 78 0, 0, 0, 500 
60 6 6 |0,5 | 134 0, 0 0,2001 12 и | 2 021 016 78 0, 0, 0, 600 
70 71710,6 | 133 0, 0 10210 |0|1 14 16 2 024 019 7 0, 0, 0, 700 
80 8 8 0,6 | 132 І, 010310111116 19 2 027 021 77 т 0, 0, 800 
90 918 10,7 | 132 І, 010311111118 21 2 030 0 24 76 1, 0, 0, 900 
10 119 0,8 132 2, 010411 1119 2 032 027 76 1, 0, 0, 100 
10 И 10 0,9 | 130 , 0104111 1121 й 3 035 030 75 1, 0, 0, 100 
20 1 111110 1129 12,10 10411 11 2 123 128 | 3 | 038 |033 |75 | 1, 0, 0, 200 
30 1 111 1,1 128 3, 0 10,5 1 2 125 13013 041 0 37 75 1, 0, 0, 300 
40 1 12 | 1,2 | 128 4, 0 10,5112 127132 044 040 74 1, 0, 0, 400 
50 13 |1,3 | 124 4, 0 10,5 11112 29 34 4 0 46 0 43 74 і 0, 0, 500 
60 І 14 | 1,4 | 123 5, 0106121113 30 37400 49 046 73 2, 0, 0, 600 
70 І 15 | 1,5 | 122 5, 0 10612 |2|3 32 39 4 052 0 50 73 2, 0, 0, 700 
80 1 15 | 1,6 | 121 6, 0 10612 12 3 34 41 4 055 0 53 72 2, 0, 0, 800 
90 1 16 17| 120 7, 0 1071212 4 36 43 | 4 058 0 56 72 2, 0, 0, 900 
20 2 171 1,8 1119 8, 0 1071312 4 38 45 | 5 гої 100 71 2, 0, 0, 200 
10 2 18 1,9 | 118 9, 0 10813 12 |5 39 47 5 104 1 03 71 2, 0, 0, 100 
20 2 19 | 2,0 | 117 7 0 10813 13 5 41 49 5 107 107 |71 2, 0, 0, 200 
30 2 201211 1161110 108 |3 3/6 | 43 51 | 5 Т ІП 70 3, 0, 0, 300 
40 2 2112,2 | 115 |1211 10914 |3 | 6 145 | 53 | 5 113 114 70 3, 0, 0, 400 
50 2 2112,3 | 114 11411 10914 |3 | 7 146 | 55 | 5 117 118 69 >. ) , 500 


Шкалы прицелов: 
Оптического ОПАМ-97К 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ», 


Дальн. 
Механического Д726-45 
АЕ ох В, мл 
м я 2. м м м Е б мммм мм с ЖаН 2) смм м 
в е. еек з |до яв 

60 | 2 122124 113 15 11104 |1 | 7 48 58 5 | 120 122 169 | 3, 0, 0, | 600 
70 12 123125 113 16 11105 4 | 8 50 60 5 | 123 |126 168 | 3, 0, 0, | 700 
80 2 2412,6 | 111 (171 1 1054 | 5 |5162 | 5 126 130 68 3, 0, 0, 800 
90 2 25127 1110 191116 4 9 | 53 | 64 6 129 134 68 3, , 0, 900 
30 з 26 | 2,9 1091201116 5 1 | 55 66 6 133 138 67 4, І, 0, 300 
10 3 27 | 3,0 | 109 |221 126511 56 676 136 142 67 Ұй і, 1, 100 
20 3 28| 3,1 107 |231 12706 п 58 706 139 146 66 4, І, І, 200 
30 3 29 | 3,2 | 106 |251 1276 П 59716 143 150 66 4 і, , 300 
40 3 30 3,4 | 106 |261 1113861 161 | 73 | 6 146 155 65 4, І, І, 400 
50 3 3113,5 | 105 |281 111396 1 63 75 | 1 149 159 65 1 , , 500 
60 3 3113,6 | 104 |301 1114917 1 64 77 6 | 1 53 204 | 65 4, І, І, 600 
70 3 32 3,8 | 103 13211 11419 | 7 1 66 796 156 2 08 64 5, , і, 700 
80 3 33 13,9 | 102 1341 1 |15|1 | З 67 816 200 2 13 64 5, І, І, 800 
90 3 34 4,0 | 101 136 | 1 | 1,5 1 81 69 83 6 203 218 63 5, , | 900 
40 4 35 4,2 | 100 |38 1 | 1,5 | 8 71 185 | 6 207 222 63 5, | 1. 400 


Шкалы прицелов: 
Оптического ОПАМ-97К 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ», 


Дальн. 


Механического Д726-45 


«ТЫСЯЧНЫЕ» КРАТКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
152-мм ГАУБИЦЫ 2465 б 
УСТАНОВКИ ПРИЦЕЛА ДЛЯ ГОРНЫХ УСЛОВИИ 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД ОФ45 
Высота ОП, м 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Д Тв=15,9°С | Ть=13 °С | Тв-109С Ть=6 °С Ть=3 °С Ть=0 °С Ты--39С Д 
Н=750 мм | Н=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм | Н=555 мм | Н-520 мм 

П П П П П П П 
м | дел. | тыс. | дел. | тыс | дел. | тыс. | дел. | тыс | дел. | тыс. | дел. | тыс. | дел. | тыс | м 
10 | 1,0 2 10 | 2 1,0 2 10 | 2 1,0 2 1,0 2 1.0 | 2 |100 
20 2,0 3 2,0 2 2.0 3 20: || Э 20 3 2,0 3 2.0 | 3 |200 
30 3,0 4 3,0 | 4 3,0 4 3,0 | 4 3,0 4 3.0 4 30 4 |300 
40 | 4,0 5 4,0 Б) 4,0 5 40 | 5 4,0 5 4,0 5 4.0 | 5 |400 
50 5,0 5 5,0 5 5,0 5 50-| 9 5,0 5 5,0 5 5.0 | 5 1500 
60 6.0 6 6,0 6 6.0 6 6,0 6,0 6 6,0 6 6,0 6 |600 
70 7,0 7 7,0 7 7,0 7 7,0 1 7,0 7 7,0 7 70 | 7 |700 
80 8,0 8 8,0 8 8,0 8 8,0 8 8,0 8 8,0 8 8,0 8 |800 
90 9,0 8 9,0 8 9,0 8 9,0 8 9,0 8 9,0 8 9.0 8 1900 
10 | 10,01 9 |100) 9 |100) 9 100 | 9 |10,0 9 100 | 9 100 9 100 
10 11,0 | 10 1,01 10 по | 10 110 | 10 по 10 | 11,0 | 10 | 11.0 | 10 100 
20112011 |120, 112011 1120 | 11 |12,0 П 12.0 | 11 112.0 | 11 1200 
30 | 130| П 1130 | 11 1130 | 11 | 130| Пп 113,0 П 13.0 11 | 13.0 п 300 
40 | 14,0 | 12 1140 | 12 1140 | 12 114,0 | 12 1140 | 12 114,0 | 12 140 | 12 400 
50. | 15,0'| 13 | 15.0 | 13. | 150 | 13 | 15.0 | 13 | 15,0 | 13 115.0 | 13 | 15.0 | 13 | 500 
60 | 16,0 | 14 116,0 | 14 |160 | 14 | 16,0 | 14 1160 14 16.0 | 14 | 15,5 | 14 |600 
ЛОЮ 45117011521 ДОМ || о ДЭ ИО 15 175011 15 ОЕ 1 16.2 | 15 | 700 
80 | 18.0 | 16 |18,0 | 16 118.0 | 16 | 18,0 | 16 | 18,0 | 16 117.5 | 16 | 17.5 | 16 | 800 
90 1190 | 16 19,0 | 16 190 16 19,0 | 16 | 190 16 185 16 18,5 | 16 900 

Высота ОП, м 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Д ть=15.9°С | Тв=13 °С Тв-10%с Ть=6 °С Ть=3 °С Тв=0 °С Тв=-3 °С | Д 
Н=750 мм | Н=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм | Н=555 мм | Н=520 мм 
П П П П П ГІ П 


Шкалы прицелов: 
Оптического ОПАМ-97К 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ», 


Дальн. 
Механического Д726-45 
М дел. ТЫС. дел. тыс | дел. ТЫС. дел. | тыс | дел. Тыс дел. | тыс. | дел. Тыс М 
20 | 20,0 | 17 20,0 | 17 | 20,0 | 17 | 20,0 | 17 | 19,5 | 17 | 19.5 | 17 |19,1 17 | 200 
21,0 20,5 | 18 100 
20 22,0 21,5 | 18 |200 
30 230 22,5 | 19 | 300 
40 240 23,5 20 400 
50 25,0 24,5 21 |500 
60 260 25,5 | 22 |600 
70 27,0 26,5 23 |700 
80 28,0 27,0 23 800 
90 29,0 280 24 900 
30 30,0 290 25 | 300 
10 [3 1,0 30,0 | 26 100 
20 32,0 31,0 | 27 |200 
30 33,0 32,0 | 28 300 
40 34,0 33,0 | 29 400 
50 35,0 34.0 | 29 500 
60 36,0 34,5 | 30 600 
70 37,0 35,5 | 31 | 700 
80 38,0 | 33 | 37,5 | 33 | 37,5 | 33 | 37,5 | 33 | 37,0 | 32 |37,0 | 32 36,5 | 32 800 
90 390 34 38,5 | 34 385 24 | 38,0 | 34 | 38,0 | 33 | 37,5 | 33 | 37,5 | 33 900 
40 40.0 | 35 | 39,5 | 35 | 39.5 | 35 | 39,0 | 35 | 39.0 | 34 |38,5 | 34 | 38,5 | 34 |400 


Шкалы прицелов: 
Оптического ОП4М-97К 
«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ», 


Дальн. 
Механического Д726-45 
Ы ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЙ ТРАЕКТОРИЙ НАД ГОРИЗОНТОМ 
ОСИ КАНАЛА СТВОЛА 152-мм ГАУБИЦЫ 2465, м 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД 0%45 
д [во во во [о а м 16/22/24 26/2 0/2 34 [36 346 
200 0 | +0, 
400 0, 0 -0, 
бод | о, | 0, | о |-1, 
8000, 11, 11, 10 | 4, 
190 [3 |а ае а зв а 
294215041618 
01181515155 6 |5 
600 | 2, | 3, 14, |5, 15, 1412, 10 |53. 
300 | 2, | 5 | 5, | 6, | 6, | 6 | 4, | 2, | 0 |з, 
200 | 2, |5, | 7, | 8, | 8, | 8, | 7, | 5, 13. | 0 13. 
200 | 3. | 6, | 8, | 9, 10 | 10| 9, | 8. | 6, /3, | о | 
400 | 3, | 6, | 9, [11 | 12 | 12 12 | |ә, | 7, | 4, | о | -4. 
600 | 4, | 7. | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | п | 8. | 4. | 0 | -5, 
800 | 4, | 8, | п | 14 [16 | 17 17| 17 | 16 | 15 112 | 8. | 4, | о | 5, 
300 | 4. | 8, | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9, | 5, | 0 |-6, 
200 | 5, | 9, | 14 | 17 | 19 | 21 | 33 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | п | 5. | 0 | -6 
400 | 5, | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 12 | 6. |0 | -7, 
600 | 5, | 11 | 16 | 20 | 23 | 26 | 2в | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 |13 | 6, | 0 | т. 
800 | 6, | 12 | 17 | 22 | 25 | 29 | 31 | 33 | 34 | за | за | 32 | 30 | 27 | 24 | 19 | 14 | 7, | о | зв, 
400 6 13 | 18 | 23 | 28 |31 |34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 |33 | 30 126121 | 15 7 0 


2.1.1.2 ЗАРЯД ДАЛЬНОБОЙНЫЙ 
152-мм САМОХОДНАЯ ГАУБИЦА 2С19 


Осколочно-фугасный снаряд ОФ45 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Дальность прямого выстрела: 
1000 м при высоте цели 2м; 
1120 м при высоте цели 2.5м; 
1220 м при высоте цели 3м. 


Шкалы прицелов: 
Прямой наводки 1023 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». . р 
Дальн. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОИ 
Автоматизированного 11122 152-мм САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ 2С19 

«ТЫСЯЧНЫЕ» 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД ОФ45 
Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 
д ву ах у 12122 А Аа ахда, о (ут в.в д 
м |де т) м | м (м! тјты\ ммм м | м м грми грм |м ем мм 
Е Е е ЕЕ; 
10110 011138 0 оо 0101001212 10 | 001 10021800100 10 
20 2 1110,2 |137 10, 0 01101000415 11 003 005 80 02 0, | 0, 20 
30 3. 1.2. 10,2 | 136 0, 01011:010|0 | 6 | 7 | 1 0 06 0 07 79 0,3 0, 0, 30 
40 4128303 139 0, 0 10100081101 009 010 79 0,5 0, 0, 40 
50 512-102 | 135 0, 0 10,2000 101121 оп 013 78 0,6 0, 0, 50 
60 6 4 | 0,5 134 0, 0 021010 1 ї | 12114 2 014 016 78 07 0, 0, 60 
70 715 10,6 | 133 , 0 10,2001 1416 | 2 017 019 7 0,5 0, 0, 70 
801816 0,6 13210 03011111619 2 | 020 | 021 77100,00, 80 
90 911-6: [10.7 | 132 І, ОО МН С 2. А ПА 2 022 024 76 1 0, 0, 90 
10 10/7 0,8 | 132 2, О Я А ШИНА СР є С 025 027 76 12 0, 0, 10 
10 1118 10,9 | 130 2, оо 1111-14 |21 | 951 3 028 030 75 14 0, 0, 10 
20 1219 1,0 129 2, 0 1041111 |2 123 128 | 3 031 0 33 75 15 0, 0, 20 
30 1211:921,451.128 3, ІК ЕИРАРА 30|. 3 034 037 75 16 0, 0, 30 
40 14 |10 1,2 | 128 4, 0 105111 112 127132 | 3 036 040 74 18 0, 0, 40 
50 1511 1,31 124 4, ОО О Е А 39 0 43 74 19 0, 0, 50 
60 16|1211,4 | 123 5, 010612 11|31|30137| 4 042 0 46 73 20 0, 0, 60 
70 713555 122 5, Шала 2122 128-190 393 34 045 0 50 73 22 0, 0, 70 
80 18 |13 1,6 | 121 6. 0 10,61 2120131341414 048 0 53 72 23 0,10, 80 
90 19 |14 | 1,7 | 120 7, А 2 |2 > |3. 36:12434) 4 051 056 72 24 0, 0, 90 
20 20 | 15| 1,8 | 119 1 0 1071312 |4 |38 |45 | 5 054 100 71 2,6 0, 0. 20 
10 21| 16| 1,9 | 118 9, 0 1081312 |5 |39 147 | 5 057 103 71 27 0, 0, 10 
20 22 | 17 |2,0 |117 1 0 1081313 [5 [41 |49 | 5 100 107 71 29 0, 0, 20 
30 23 1812,1 | 116 п 0 1081313 | 6 |43 151 | 5 103 111 70 30 0, 0, 30 
40 241912211511 1 10914 | 3 | 6 145 |53 | 5 106 114 70 31 0, 0, 40 
50 | 25 | 19 | 2,3 | 1141 11110,914|317146 55| 5 | 109 |118 | 69 |3310,|0. | 50 
60 2612012, | 113 | 15004071. 585: 1 ІЗ 122 69 34 0, 0, 60 
70 27 21| 2,5 | 113 І 1110151418 50 60 | 5 116 126 68 3,6 0, 0, 70 
50 28 1221261111 І ТЮ 4:082) «з 119 130 68 37 о о, 50 


Шкалы прицелов: 


Прямой наводки 1023 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
Автоматизированного 1022 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
д п | [ххх хх ИЕК № № д 
м дет М М М Т ТЫ! М М М М М М гр.ми | гр.м м/ с М М М 
мама БЕ; 
90 1291231271110|1 | 111116 14 | 1 53164 6 122 134 168 13911, 0, | 90 
30 |30 242,9 | 1091211116510 | 55 66 6 125 138 | 6714,0 110, 30 
10 31125 | 3,0 | 109 2 11126 5 10 56 | 67 | 6 1 29 142 67 42 1, І, 10 
20 32 26 3,1 | 107 211 1217 | 5 |11| 58 | 70| 6 132 | 146 | 66 43 і, і, 20 
30 33 |27 |3,2 | 106 2 11127615976 135 150 66 45 1, і, 30 
40 34128134 1106 |2 | 1 113 |8 | 6 12 61 | 73 | 6 1 39 1 55 65 46 1, 1, 40 
50 35 |29 | 3,5 105 2 1113 8 6 13 63 | 75 | 56 142 159 65 48 1, м 50 
60 36 29| 3,6 | 104 3 1114 9 | 7 131 64 77| •6 146 2 04 65 49 й І. 60 
70 37 |303,8 | 103 3 І 11419 | 7 114 | 66 | 79 | б 149 2 08 64 51 і, м 70 
80 38 |311 3,9 | 102 3 11151 8 15/67 816 153 213 64 52 1, І. 80 
90 39 32| 4.0 | 101 3 1 | 1.5 1 8 16 | 69 | 83 | 6 156 218 63 54 1, 1, 90 
40 40 331421100 з 111,5 | 8 16 71 856 200 222 63 55 1. Т 40 


Шкалы прицелов: 
Прямой наводки 1023 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
Автоматизированного 1022 
«ТЫСЯЧНЫЕ» КРАТКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
152-мм САМОХОДНОИ ГАУБИЦЫ 2619 2 
УСТАНОВКИ ПРИЦЕЛА ДЛЯ ГОРНЫХ УСЛОВИИ 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД 0%45 
Высота ОП, м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Д Тв=15,9°С Тв-139С Тв=10°С Ть=6 °С Ть=3 °С Ть=0 °С Ть=-3 °С Д 
Н=750 мм | Н=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм рт. | Н=555 мм | Н=520 мм 
П П П П 

м | дел. | тыс. дел. | тыс | дел. | тыс. | дел. тыс дел. тыс. | дел. тыс. | дел. | тыс | м 
10 | 1,0 0 1,0 0 1,0 0 10 1 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0 100 
20 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 1200 
30 3,0 2 3,0 2 3,0 2 3,0 | 2 3,0 2 3,0 2 3,0 2 1300 
40 4,0 3 4,0 3 4,0 3 40 |3 4,0 3 4,0 3 4,0 3 1400 
50 5,0 3 5,0 3 5,0 3 5,0 |3 5,0 3 5,0 3 5,0 3 1500 
60 6,0 4 6,0 4 6,0 4 60 | 4 6,0 4 6,0 4 6,0 4 1600 
70 7,0 5 7,0 5 7,0 5 7,1 5 7,0 5 7,0 5 7,0 5 1700 
80 8,0 6 8,0 6 8,0 6 80 6 8,0 6 8,0 6 8,0 6 800 
90 9,0 6 9,0 6 9,0 6 90 | 6 9,0 6 9,0 6 9,0 6 |900 
10 100 | 7 10017 100 7 100 | 7 |10,0 7 100 | 7 1100 | 7 100 
10 1,0 8 |1108 |1,0 8 11,0 | 8 11,0 8 11,0 | 8 11,0 | 8 100 
20 12,0 | 9 12,019 |120!) 9 120 | 9 |12,0 9 120 | 9 |120 9 200 
30 13,0 9 1301 9 |130 9 130 | 9 |13,0 9 130 | 9 130 9 300 
40 14,0 | 10 1140 | 10 | 140 | 10 | 140 | 10 14,0 10 1140 | 10 114,0 10 |400 
50 | 150 | 11 | 150 | ПП | 150 | 11 | 15,0 | 11 | 15,0 11 15,0 | 11 | 15,0 | 11 | 500 
60 16,0 12 |160| 12 | 16,0 | ПР | 16,0 12 16,0 12 116,0 | 12 | 15,5 | 12 1600 
70 17,0 | 13 |170|13 | 17,0 | 13 | 17,0 | 13 17, 13 16,5 | 12 | 16,5 | 12 | 700 
80 18,0 | 14 | 18,0 | 13 |18,0 | 13 | 18,0 | 13 18,0 13 17,5 | 13 | 17,5 | 13 800 
90 19,0 | 14 |19,0 | 14 | 190 | 14 | 190 | 14 | 18,5 14 | 18,5 | 14 | 18,5 | 14 |900 
20 20,0 | 15 | 20,0 | 15 | 20,0 | 15 | 20,0 | 15 19,5 15 | 19,5 | 15 | 19,5 | 15 |200 
10 21,0 | 16 |210 16 |210 | 16 2101 16 |20,5 16 | 20,5 | 16 | 20,5 | 16 100 
20 22,0 | 17 |220 17 | 22,0 | 17 |21,5 | 17 |21,5 17 121,5 | 17 | 21,5 | 16 | 200 
30 23,0 | 18 123,0 | 18 23,0 | 18 22,5 | 17 22,5 17 |22,5 | 17 225 | 17 |300 
40 24,0 | 19 |240 | 19 | 240 | 18 | 23,5 | 15 | 23,5 18 | 23,5 | 18 23,5 | 18 400 
50 25,0 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 19 | 24,5 | 19 | 24.5 19 |2451 19 24,5 | 19 500 
60 26,0 | 20 | 26,0 | 20 | 25,5 | 20 25,5 | 20 | 25,5 | 20 | 25,5 | 20 25,5 | 20 600 


Шкалы прицелов: 
Прямой наводки 1023 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
Автоматизированного 1022 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
Высота ОП, м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Д Тв=15,9°С Тв-139С Тв=10°С Ть=6 °С Ть=3 °С Ть=0 °С Ть=-3 °С Д 
Н=750 мм | Н=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм рт. | Н=555 мм | Н=520 мм 
П П П П П 
м | дел. | тыс. дел. | тыс | дел. | тыс. | дел. тыс дел. тыс. | дел. тыс. | дел. | тыс | м 
70 |27,0 | 21 27,0 21 |26,5 | 21 | 265 | 21 | 26,5 | 21 26,5 | 21 | 26,5 | 21 700 
80 28,0 | 22 |28,0 | 22 |27,5 | 22 | 27,55 | 22 |27,5 | 22 |27,5 | 22 |27,0 | 21 |800 
90 29,0 | 23 | 29,0 | 23 | 28,5 | 23 28,5 | 22 | 28,5 | 22 28,5 | 22 28,0 22 900 
30 30,0 24 | 30,0 | 24 129.5 | 24 | 29,5 | 23 |290) 23 |29,0 | 23 1290 | 23 |300 
10 31,0 | 25 | 31,0 | 25 | 30,5 | 25 | 30,5 | 24 | 300 | 24 |30,0 | 24 |30,0 | 24 100 
20 32,0 | 26 | 32,0 | 26 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,0 | 25 |31,0 | 25 |31,0 | 25 1200 
30 33,0 27 | 33,0 | 27 | 32,5 | 26 | 32,5 | 26 | 32,0 | 26 |32,0 | 26 | 32,0 | 26 |300 
40 34,0 | 28 | 34,0 | 27 | 33,5 | 27 | 33,5 | 27, | 33,0 | 27 |33,0 | 27 |33,0 | 27 1400 
50 | 35,0 | 29 | 35,0 | 28 | 340 | 28 | 34,5 | 28 | 340 | 28 1340 28 |34,0 | 27 1500 
60 36,0 | 30 | 36,0 | 29 35,5 |291 | 35,5 | 29 | 35,0 | 29 |35,0 | 28 | 34,5 | 28 1600 
70 | 37,0 | 30 | 37,0 30 |36,5 |301 | 36,0 | 30 | 360 | 30 | 36,0 | 29 | 35,5 | 29 |700 
80 38,0 | 31 | 37,5 | 31 | 37,5 | 31 | 37,0 | 31 | 37,0 | 30 |37,0 | 30 | 36,5 | 30 800 
90 39,0 | 32 | 38,5 | 32 | 38,5 | 32 | 38,0 | 32 | 38,0 | 31 |37,5 | 31 | 37,5 | 31 1900 
40 40,0 | 33 |39,5 | 33 | 39,5 | 33 | 39,0 | 33 | 390 | 32 | 38,5 | 32 | 38,5 | 32 400 


Шкалы прицелов: 
Прямой наводки 1023 


«ОФ45» 
Дальн. 


и «ТЫСЯЧНЫЕ». 


Автоматизированного 1022 


«ТЫСЯЧНЫЕ» 


(93 


(93 


ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИИ ТРАЕКТОРИИ НАД ГОРИЗОНТОМ 
ОСИ КАНАЛА СТВОЛА 152-мм ГАУБИЦЫ 2465, м 


[9 


ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД ОФА5 


-І-|с |с|с |с |с |с |с |с |с |с |с іс |с |с |с |с |с |с |с 
шш еіә |с |б ББ |б |с |б | б«б |б |5 |6 | 646 |6 |5 & |5 
а 5 © |= |а| += | © |А) а о е аа х= ә.ҹ 
$ бе 
ос сто Е 
сө - = 
555 о |4 
5: Ч“іс|«<4451/4 
5 м мп № 
14 оо о 9 — я 
о б - со со 
о туге ае те 
со З К 52) <> 
ё < фо В || 
а: уе «с ааа 
« 2 с 2-0 жа | о вас 
а ЧОР чан аа ям | е 
< о «4 ж о јо юе | ч | оо 
15 ту? чо чаааоас 
5 - є оо оо 
а: уе мы ааа 
со я .1.. (ео | ом о со 
924 то | мо бп ачазая 
< ре [44535888828 
г СОСО ЕС до | го | со | е | оо 
5 сес | оч жас Ча ВЯ аа а а са З 
2 : «осі мо до | м“ о е 
еліне 40|/544<44жөоң4өо0Ш в = м ф а 2 | СА со 
о б, КОРКУТ: о | оо | о см | оо 
5573 бать Пс —\ 01% о оо 1 д я ты; - — — а < Ген! < 
58 4 ғалар а ЕЛАНА йен ылы АСЫ 
е = ж - % ж б ре 5 г оо 
Ф { Че | -74 9 о9о 4 м4 еб || ұю юго 
245 о 44у 66 4 Ч 4 0 0) об 4 обета о 
Зе |Б 51-71-71 59 646 ст 614 ое 9 7] 44 0м 4 
-І-|с | с|с |с |с |с |с |с |с |с |с іс |с |с |с |с (с ее 
Чо 5 |5 |б | сас |б |с |б | еб |6 |5 |6 | 646 |6 |5 |6 |5 
а 5 © |= |а| += © аА) а +5 ве аа х= ә.ҹ 


Шкалы прицелов: 
Прямой наводки 1023 


«ОФА5» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 

Дальн. 

Автоматизированного 1П22 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 


2.1.1.3 ЗАРЯД ПОЛНЫЙ 
152-мм ГАУБИЦА 2465 


Осколочно-фугасный снаряд ОФ45 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Дальность прямого выстрела: 
820 м при высоте цели 2м; 
920 м при высоте цели 2.5м; 
1014 м при высоте цели 3м. 


Шкалы прицелов: 
оптического ОПАМ-67К 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
5. СЕРЕ 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД 0%45 
Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 

ТІН енің Ү.| 2 к 2. 5 б а | ө. |у, | Те (В, В | Д 

дет) м! м |м|ті|ти|м|м|м|м |м |м |грми|грм|м/| с |м|м| м 
- - - + - - + 

11210,11 94 00000002020 | 007 |003 66 010 | 0 |100 
2.11.23 ДО 93 |0. ©. ОРО |041 оп 0 07 65 оз 0, | 0, | 200 
3 | 4.193| 92:10:10 001016 | 5 | 011 65 0,4 0, 0, 300 
415 [0,5 | 91 0, 0 МЕНЕН ЕЛІ 7: 015 65 0,6 0, 0, 400 
51|61|0,6| 90 |0,10 000 94 | 019 64 07 0, 0, 500 
6 8 0,7 89 І, 0 0 0 2 0 23 64 0,9 0, 0, 600 
7 9 0,8, 88 | 0 0 З 028 63 10 0, 0, 700 
8 10 0,9 88 |. 0 3 0 32 63 12 0, 0, 800 
9 1111,1] 87 2, 0 В 036 62 13 0, 0, 900 
10 |12 |1,2! 86 2, 0 3 041 62 15 0, 0, 100 
11|131|1,3| 85 3, 0 4 0 45 62 17 0, 0, 100 
12 |14 |1,5 | 84 2 0 2 4 050 61 18 0, 0, 200 
13 |16 |1,6| 83 5, 0 2 з 0 55 61 20 0, 0, 300 
14 |17 |1,7 | 82 5, 0 2 2 Э 100 60 22 0, 0, 400 
15 |18 |1,9 81 С 0 2 3 Б) 104 60 23 0, 0, 500 
16 19 2,0 80 7, 0 2 3 6 109 60 2,5 0, 0, 600 
17 |20 |2,2 | 79 8, 0 2 3 6 114 59 27 0, 0, 700 
18 | 22 | 2,3 | 78 31214 6 |1 17 120 | 59 28 0, 0, | 800 
19 | 23 |2,5 | 77 п 31214 6 |1 22 125 58 30 0, 0, 900 
20:24:26 72 | 131 1 1050-1733 1.2.1 3-1 37134 "6 126 130 58 3,2| 0, | 0, |200 
21|2512,8| 76 1 Т0 «ФУ 2-8 291338 | 131 136 57 33 0, 0, 100 
22 | 27 |3,0! 76 ОВО АД Ре Ск З ре ТЕЛА 136 141 57 3,5 0. 0, 200 
23129 (3.1 2514 1-12 2213-3216 21 3877 140 147 57 37 0, 0, |300 
24 129 |3,3 | 74 1 1101215 |3 |7 |44 |40 |7 145 152 56 39 0, 0, 400 
25 |3113,5 | 732 2 1113151317146 |41| 8 150 158 56 40 0, 0, 500 
26 |3213,6| 75 2 1113161418148 |43 | 8 155 204 55 42 0, 0, 600 
27 (3319,8!) 24 2 111416 14 | 8 149 |44 | 8 159 210 55 44 0, 0, 700 
28 35 4,0! 73 2 111417 |5 19 | 51 |46 | 8 204 216 55 46 и , 800 


оптического ОПАМ-67К 


Шкалы прицелов: 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
механического Д726-45 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
Д а збе у, — 5 5 С =. е з а | ве (у | Те ВВ Д 
М де! т М М М ТЫ М М М М М М гр.ми | гр.м м/ с М М М 
И ге 
90 29 |36 4,2 | 73 |2 1,517 |5 |9 | 53 |47 8 | 209 |223 | 54 14,811, 0, |900 
зо | 30 з7 43| 72 | з 1518 | 5 |10| 54 | 49 | 8 214 | 229 54 49 1, 0, 300 
10 31 39 4,5 71 3 1,6816 [1 | 56 | 50 | 8 219 |236 | 54 5,1 і, 0. 100 
20 [32 40 47| 70 3 179 |6 12157 |52 | з | 224 | 242 53 53 І, 0, 200 
30 33 42 4,9 | 70 з 1,7 110| 6 |12 | 59 | 53| 9 229 | 249 | 53 5,5 й 0, 300 
до |34 43 551 69 4 1,8 10/7 13 60 |54| 9 235 |256 52 57 І, 0, 400 
50 |35 |45 5,3 68 4 1,8 [11| 7 |14| 62 | 56| 9 240 | 303 | 52 59 і 0, 500 
60 |36 46 5,5 68 4 19111| 8 |15| 64 |57| 9 245 |310 52 61 І, 0, 600 
70 137 47 5767 4 1,9 112| 8 | 15 | 65 | 59| 9 250 | 317| 51 63 І, 0, 700 
80 38 49 6,0 66 5 2,0 1318 16 67 60 9 256 [324 | 51 6,5 , 0, 800 
90 |39 50162 66 | 5 2114 917 вв 61 | 9 | 301 | 332 | 51 67 І, 0. 900 
40 40 52 6,4| 65 5 21114) 9 18 70 | 63 | 10 307 340 50 69 . о 400 


Шкалы прицелов: 
оптического ОПАМ-67К 
«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
механического Д726-45 


ҚТМЕИИНЫНЯ КРАТКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
152-мм ГАУБИЦЫ 2465 
УСТАНОВКИ ПРИЦЕЛА ДЛЯ ГОРНЫХ УСЛОВИ 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД ОФ45 
Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 
Высота ОП. м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Тв-15,9°С | Тв=13°С | Т,=10°С | Твобес | Т,-3“С Т-090С | Твезес | Д 
Н-750мм | Н=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм Н-590 мм рі. | Н=555 мм | Н=520 мм 
П П П П 
М дел. ТЫС. дел ТЫС дел. ТЫС. дел тыс | дел. ТЫС. дел ТЫС. дел. ТЫ м 
ю 10 [2 1012 110 [2 10 12 о | 2 110 [а 10 12 10 
20 20 1з [20 1з |20| 3 |20 3 |20| з ао |з 20 | з | 20 
зо зо [а |30| 4 | зоа | зоа | 30 | а [зо | а [зо | а | зоо 
40 Гао | 5 [а0 | 5 40| 5 | 40 | 5 40| 5 [40| 5 Гао | 5 400 
0 1 50 [7 |50| 7 |50| 7 |50|7 | 50 | т | 50 | 7 | 50 | т [500 
во 60 | з Ї 60 | в | 60 | з |6о| в | 6о | з | бо | з 60 | 8 600 
то 170 ә Г 70 | 9 |70| 9 то [ә |70 | з | 70 9 | 70 | 9 700 
во во | 10 | 80 | 10 | 80 | 0 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 800 
90| 90| и ЕТ | п | 90| 11 |90| п [90| п |990 п | 90 | п 90 
10 100 12 | 100 | 12 100 12 100 | 12 | оо | 12 [100 | 12 | 100 | 12 100 
10 | по | 13 (поріз [10 13 ою аз пој в по в | о 3 10 
20 [120 14 |120 м 120 14 | 120 | 14 120] 14 [120 14 120 | 14 |200 
зо | 13.0 | 16 (130 16 | 130| 16 [130 | 16 | 130 | 15 [130 15 | 13.0 | 15 | 300 
40|140| 17 |140 17 1401 17 | 140 | 17 | 40 | 17 |140 |17 40 | 17 |400 
50 | 150 | 18 (15,0 18 |150| 18 [150 18 | 150 | 18 |150 18 | 145 | 18 | 500 
бо |160 | 19 |160 19 160 19 | 160 | 19 | 160 | 19 |160|19 155 | 19 600 
то |170 | 20 [170/20 |170| 20 170 | 20 | 170| 20 |165 20 | 165 | 20 | 700 
зо | 180 | 22 (180 | 22 [180 | 22 (180 | 21 117,5 | 21 |175 21 | 175 | 21 |800 
90 | 190 | 23 |190 23 190 23 | 190 | 23 | 185 | 23 | 18,5 23 185 22 | 900 
20 |200 | 24 |200 24 | 200 24 200 | 24 | 195 24 195 24 195 | 24 | 200 
10 | 210 | 25 | 210 25 [210 | 25 | 20,5 | 25 | 205 | 25 | 20,5 | 25 | 20,5 | 25 | 100 
20 | 22.0 | 27 | 220 27 |220| 26 | 215 | 26 | 215 | 26 215 26 215 | 26 | 200 
зо | 230 | 28 |230 28 | 230 | 28 | 2255 | 28 | 22,5 27 | 225 27 225 | 27 300 
40 | 240 | 29 |240 29 | 240 | 29 235 29 | 23,5 | 29 | 23,5 29 235 | 28 400 
50 25,0 | 31 |250/30 245130 | 24,5 | 30 | 24,5 | 30 | 245 30 24,5 30 | 500 


Шкалы прицелов: 
оптического ОПАМ-67К 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
механического Д726-45 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
Высота ОП. м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Д Тв-15,99С Тв=13°С Ть=10 °С Тв=6 °С Тез “С Ть=0 °С Т в=-3°С Д 


Н=750 мм Н=705 мм Н-665мм | Н=625 мм | Н=590 мм рт. | Н=555 мм | Н-520 мм 


Шкалы прицелов: 
оптического ОПАМ-67К 
«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
механического Д726-45 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 


ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЙ ТРАЕКТОРИЙ НАД ГОРИЗОНТОМ 


ОСИ КАНАЛА СТВОЛА 152-мм ГАУБИЦЫ 2465, м 


ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД 0%45 


Д, |2 140160 80 10 | 12 14116 18 | 20 22 24 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 38 40 Д, 

2001 0 -0. 200 
400 0. 0 -І 400 
600 10.10. | 0 -І 600 
800 | 1.| 1. 1. | 0 | -2, 800 
100 11.12.12. 11.| 0 |-2, 100 
РОО 2: Зы: Р ЦЕ 200 
400 2. |4. |5. |5. |4. |290 | -4 400 
600 |3. |5. 17. 17, | 7, 16.013. 10 | -4. 600 
800 | 3. 6, 8, 9, 1019.01 7, 4, 0 -5, 800 
200 | 4. | 7. 110 12 | 13 | 1211 8. | 4. | 01-5. 200 
200 | 4. | 8. 12 |14 | 15 | 15 | 14 13/9, 5. | 0 |-6, 200 
400 | 5, 110 114 16 | 18 19118117114 1 | 5. | 0 | -7. 400 
600 | 6. | 11 | 15 |19 |21 | 22 |22 |211 19 | 16 12 | 6. | 0 | -7. 600 
800 | 6, | 12 | 17 |21 124 | 25 |26 |26|24 | 22 | 18 | 13 | 7.3 | 0 | -8, 800 
300 7, 13 19 23 26 29 30 30/30 28 25 120 | 15 | 8. | 0 -9, 300 
200 | 7. 15 20/25 | 29 | 32 |34 | 35 | 35 34 31/27/22 | 1618, |0 |-1 200 
400 | 8. 16 22 28 | 32 | 36 38 40 40 40 38 35 30 25 18 | 9. | 0 | -11 400 
600 9, 17 24 |30 | 35 40 | 43 45 | 46 46 44 42 | 38 33 27 19.10.0 -1 600 
800 9. 18 26 33 39 43 47 50/51 52 | 51 49 46 |42 | 36 29 21 11 | 0 -12 800 
400 | 1 120 28 | 35 | 42 | 47 | 52 | 55 | 57 |58 58 57 | 55 |51 46 | 39 | 32 | 23 12 0 400 


Шкалы прицелов: 
оптического ОПАМ-67К 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
механического Д726-45 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 


2.1.1.4 ЗАРЯД ПОЛНЫЙ 
152-мм САМОХОДНАЯ ГАУБИЦА 2С19 


Осколочно-фугасный снаряд ОФ45 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Дальность прямого выстрела: 
820 м при высоте цели 2м; 
920 м при высоте цели 2.5м; 
1014 м при высоте цели Зм. 


Шкалы прицелов: 
прямой наводкой 1103 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 2 Е 
Дальн. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОИ НАВОДКОИ 
автоматизированного 11122 152-мм САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ 2С19 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 


ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД ОФА5 
Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Е Ы Я 
д Қ М М М % тыс ммм М М М е е | с мм М 
ЭКС В 

101101 94 10 0 0 0002 2 0 004 0031660100 | 10 
201212 0,2 9300010004 4 1 008 007 65 0, 0,10 20 
301313 |0,3 92 0, 010100006 5 1 оп 011 65 0, 0, 0, 30 
40 |4 4 0,5 91 0, 002 01/10/0817 2 015 015 65 0, 0, 0, 40 
5015 15 10,6 90 0, 0.02 01010 109 2 019 0 19 64 0, 0, 0, 50 
6016 7 0,7 89 г. 0:03 ооо 2 п 2 023 023 64 0, 0, 0, 60 
7017 8 0,8 88 1, 010,300 114 12 3 027 028 63 1. 0, 0, 70 
80 819 1,10 011116 114| 3 031 1032 63 т 0, 0, 80 
901911 2, 0 0 11117116 | 3 035 036 62 т. 0, 0, 90 
10 11 1 2, 0 11111917) 3 0 39 041 62 1, 0, 0, 10 
10 і 3, 0 111121119 4 0 44 045 62 1, 0, 0, 10 
20 1 4, 0 1121231211 4 048 050 61 і 0, 0, 20 
30 1 1 5, 0 1. |22- 1725. Ї 224. -5 052 0 55 61 2, 0, 0, 30 
40 1 І 5, 0 21112 |27 |24 | 5 0 56 100 60 2, 0, 0, 40 
50 І с 0 21113 29126 | 5 101 1 04 60 2, 0, 0, 50 
60 1 1 7, 0 2111313012716 105 109 60 2, 0, 0, 60 
70 І 1 8, 0 21113 32129 6 109 114 59 2, 0, 0, 70 
80 1 2 1 3243430 6 1 14 120 59 2, 0, 0, 80 
90 1 2 1 324136 32 6 118 125 58 3, 0, 0, 90 
20 2 2 3 |2 |5 1371|34| 6 123 130 58 3, 0 0, 20 
10 2 2 1 412 |5 139135! 7 127 136 57 3, 0, 0, 10 
20 2 2 41315 41 |37} 7 1 32 141 57 3, 0, 0, 20 
30 2 2 І 5131642 38| 7 137 147 57 3, 0, 0, 30 
40 2 2 1 513 |7 44 40| 7 141 152 56 3, 0, 0, 40 
50 2 3,5 | 72 11| 13151317 46141 8 146 158 56 0, 0, 50 
60 2 3 3,6 | 75 2 1113 1614 8 148 43| 8 151 2 04 55 Я 0, 0, 60 
70 2 3 3,8 | 74 2 11 1464 | 8 49 44 8 156 210 55 4, 0. 0, 70 
80 2 3 4.0 | 73 2 11 147595 46 8 201 216 55 4. 1. й 50 


Шкалы прицелов: 
прямой наводкой 1103 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
автоматизированного 11122 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
Д ШЫМЕН 5 а ЖАЛЫ 
ЕЕ” м [м | 2 | тыс |м|м|м| м | м ТЫЗ зы М смм м 
е|ы Ыы нс | ин. | с 
ИЧ Е Еи Е 

90 12 (3 |42 | 73 12 11 | 15 715 19 |53 47 8 206 |223 15414, 11,10, 90 
30 13 3 143 | 72 13 11 | 15 |8 | 5 11 |54 149 | 8 211 12291544, 11,10, 30 
10 3 3 4.5 | 71 з 11 16 86 1 56 |50) 8 216 236 54 5, ? 0, 10 
20 3 з 4.7 | 70 3 1117196 57 |52| 8 221 242 53 5, т, 0, 20 
30 3 4 4,9 | 70 3 111716 1 59153 9 226 249 53 5, і. 0. 30 
40 3 4 5.1 | 69 4 111,8 і 7 1 60 54 9 231 2 56 52 5, | 0. 40 
50 3 4 5,3 | 68 4 11 1,8 1 7 1 62 56 9 236 3 03 52 СІ І, 0, 50 
60 3 4 5,5 | 68 4 11 1,9 8 64 57 9 241 310 52 6. І 0, 60 
70 3 4 5.7 | 67 4 11 1,9 8 І 65 59 9 247 317 51 6, І, 0. 70 
80 3 4 6,0 | 66 5 112,0 1 8 І 67 60 9 252 324 51 С Т 0. 80 
90 3 4 6,2 | 66 5 112,4 1 9 І 68 61 9 258 332 51 Я г 0, 90 
40 4 5 6,4 | 65 5 11 2,1 | 9 й 70 163 | 10 303 340 50 6, | о 40 


Шкалы прицелов: 
прямой наводкой 1103 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». КРАТКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
Дальн. 152-мм САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ 2С19 
УСТАНОВКИ ПРИЦЕЛА ДЛЯ ГОРНЫХ УСЛО 


автоматизированного 11122 


«ТЫСЯЧНЫЕ» Е 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫИ СНАРЯД ОФА5 
Высота ОП, м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Д Тв=15,9°С | Ть=13 °С Т-109С Тв=6 °С Ть=3 °С Ть=0 °С Ть=-3 °С Д 
Н=750 мм | Н=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм рт. | Н=555 мм | Н=520 мм 
П П П 

м | дел. тыс. | дел. ТЫ | дел дел. тыс!) м 

10 1,0 1 1,0 1 1,0 1,0 1 1100 
20 2,0 2 2,0 2 2,0 20 | 2 1200 
30 3,0 3 3,0 3 3,0 3,0 3 1300 
40 4,0 4 4,0 4 4,0 4014 |400 
50 5,0 6 5,0 6 5,0 5,0 6 |500 
60 6,0 7 6,0 7 6,0 6,0 7 600 
70 7,0 8 7,0 8 7,0 7,0 8 |700 
80 8,0 9 8,0 9 8,0 8,0 9 1800 
90 9,0 10 | 90 110 | 90 9,0 1 10 | 900 
10 100! 11 1100 | п 110,0 10,0 11 100 
10 11,0 | 12 |10112 |1,0 11,0 | 12 100 
20 12,0 | 13 112,0 13 |12,0 12,0 | 13 | 200 
30 13,0 | 15 |13,0 15 13,0 13,0 | 14 | 300 
40 140 16 1140 16 |14,0 14,0 | 16 |400 
50 15,0 | 17 | 15,0 | 17 | 15,0 | 17 | 15,0 | 17 | 15,0 17 115,0 | 17 |14,5 | 17 | 500 
60 16,0 | 18 116,0 | 18 |16,0 | 18 | 16,0 18 |16,0 18 1160 | 18 | 15,5 | 18 | 600 
70 17,0 | 19 |170| 19 |17,0 | 19 | 17,0 | 19 |17,0 19 | 16,5 | 19 | 16,5 | 19 | 700 
80 18,0 | 21 118,0 | 21 180) 21 | 180 | 20 | 17,5 | 20 | 17,5 | 20 | 17,5 | 20 |800 
90 19,0 | 22 1190 | 22 19,0!) 22 19,0 | 22 | 18,5 | 22 | 18,5 | 22 | 18,5 | 21 1900 
20 20,0 23 1200 | 23 | 20,0 | 23 (|200! 23 | 19,5 | 23 19,5 | 23 | 19,5 | 23 | 200 
10 21,0 | 24 21,0 | 24 |210 | 24 |20,5 | 24 | 205 | 24 /20,5| 24 20,5 | 24 100 
20 22,0 | 26 | 22,0 | 26 |220 | 25 |21,5 | 25 | 21,5 | 25 |21,5| 25 |21,5 | 25 |200 
30 23,0 27 1230 | 27 | 23,0 | 27 |22,5| 27 |22,5. 26 |22,5| 26 | 22,5 26 |300 
40 24,0 28 1240 | 28 | 24,0 | 28 | 23,5 | 28 | 23,5 | 28 | 23,5 | 28 | 23,5 | 27 400 
50 25,0 | 30 | 25,0 | 29 | 24,5 | 29 245 | 29 | 24,5 | 29 |24,5| 29 |24,5 29 500 
60 26,0 | 31 | 26,0 | 31 | 25,5 | 31 | 25,5 | 30 25,5 | 30 25,5) 30 25,0 30 600 
70 27,0 | 32 1270 | 32 | 26,5 | 32 265 | 32 26,5. 32 |26,0 | 31 |260 | 31 1700 


Шкалы прицелов: 


прямой наводкой 1103 


«ОФ45» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 
Дальн. 
автоматизированного 11122 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
Высота ОП, м 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Д Тв=15,9°С | Ть=13 °С Т = 10°С Тв=6 °С Ть=3 °С Ть=0 °С Ть=-3 °С Д 
Н=750 мм | Н=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм рт. | Н=555 мм | Н=520 мм 

П П П П 
м | дел. | тыс. | дел. | ТЫ | дел. | тыс. | дел. | тыс | дел. | тыс. дел. | тыс. | дел. тыс м 
80 280) 34 28,0 33 27,5 | 33 | 27,5 | 33 | 27,5 | 33 |27,0 | 33 | 27,0 | 32 |800 
90 29,0 | 35 | 29,0 | 35 | 28,5 | 35 | 28,5 | 34 | 28,5 | 34 |28,0) 34 |280 34 900 
30 30,0 | 36 |300! 36 | 29,5 | 36 | 29,5 | 36 | 29.5 | 35 | 29,0 | 35 1290 | 35 |300 
10 31,0 | 38 1310 | 38 | 30,5 | 37 | 305 37 | 30,0 | 37 30,0) 37 | 300 | 36 100 
20 32,0 | 39 | 32,0 | 39 | 315 | 39 | 31,5 | 38 | 31,0 | 38 |31,0| 38 |31,0 | 38 |200 
30 33,0 | 41 | 33,0 | 40 | 32,5 | 40 | 32,5 | 40 | 320 | 39 | 32,0 | 39 | 32,0 | 39 |300 
40 34,0 | 42 | 34,0 | 42 | 33,5 | 41 | 33,5 | 41 | 33,0 | 41 |33,0 | 41 | 32,5 | 40 |400 
50 35,0 | 44 | 34,5 | 43 | 34,5 | 43 | 34,5 | 42 | 340 | 42 |34,0 | 42 | 33,5 | 42 | 500 
60 36,0 | 45 | 35,5 | 45 34,5 | 43 600 
70 37,0 | 46 | 36,5 | 46 35,5 | 44 |700 
80 38,0 | 48 | 37,5 | 48 36,5 | 46 | 800 
90 39,0 | 50 | 38,5 49 37,5 | 47 |900 
40 40,0 | 51 | 39,5 | 51 38,0 | 48 400 
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